MARIAN 


BUJAK 


KOCHANY MĄŻ, TATUŚ I DZIADZIUS 
Przeżywszy lat 74, zmarł dnia 18 września 2009r. 
W prowadzenie ciała do kościoła parafialnego w Giebułtowie nastąpi we wtorek dnia 22 września 
_ 0 godz. 14.30 i po odmówieniu Różańca o godz. 15.00 odprawiona zostanie przy Zmarłym Msza 
Sw. Załobna, po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku, o czym powiadamia 


pogrążona w żałobie: 


RODZINA 


Zakład Pogrzebowy „CHARON” Tadeusz Durłak Cianowice 233 tel. całodobowy 012 389-15-09 


